रजिस्ट्री सं० डी . ( ० ) - 78 


REGISTERED NO . D- ( D ) - 78 


. . . 


. 


भारतको राजपत्र 


मनस 


The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - 


N 


AL - A - - 


सं . 451 
No. 451 


मई दिल्ली , शनिवार , नवम्बर 11 , 1978 ( कातिक 20, 1900 ) 
NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 11, 1978 ( KARTIKA 20 , 1900 ) 


इस भाग में भिग्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 

Soparute poging la given to this Part in ordar that it may be filed as a Sepante Compilation . 


- 


L 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


2537 


849 


3071 


भाग I --- खण्ड 1 - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 

भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम 
न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , 
विनियमों तथा मादेशों मोर संकल्पों से 

सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
८- भाग - खण्ड 2 --- ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 

भारत सरकार के मंत्रालयों मोर उच्चतम 
न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अफसरों की नियुक्तियों , पदोलतियों , 

छुट्टियों प्रादि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
भाग - - खण 3 - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों , विनियमों , आदेशों 

पौर संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
माग I - - खण्ड 4 - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की 

गई अफसरों की नियुक्तियों , पदोमतियों , 

छुट्टियों प्रादि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
भाग II - खण्ड 1 -- अधिनियम , अध्यादेश मौर 


1503 


307 


जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें 
साधारण प्रकार के प्रादेश, उप -नियम 
प्रादि सम्मिलित है ) . 

. 
भाग II - खण्ड 3 -- उप खण्ड ( ii ) - ( रक्षा मंत्रालय 

को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों 
पोर ( संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को 
छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि 
के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए 

प्रादेश मौर अघिसूचनाएं . . 
भाग II – खण्ड 4- -रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रधि 

सूचित विधिक नियम और आदेश . 
भाग III...- खण्ड 1 -महालेखापरीक्षक, संघ लोक 

सेवा प्रायोग, रेल प्रशासन , उच्च मंत्रालयो 
और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न 

कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . 
भाग III - साड 2 - -- एकस्व कार्यालय , कलकत्ता 

द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस 
भाग III --- खण्ड 3 -~~-मुख्य भायुक्तों द्वारा या 

उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं 
भाग III - खण्ड 4 --विधिक निकायों द्वारा जारी 

की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें प्रशि 
सूचनाएं , आदेश, विज्ञापन और नोटिस 

शामिल हैं . . 
माग IV - गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर 

सरकारी संस्थानों के विज्ञापन तथा नोटिस . 
[ 849] 


6747 


1113 


791 


विनियम . 


. 


167 


भाग II - खम 2 विधेयक पौर विधेयकों संबंधी 

प्रवर समितियों की रिपोर्ट . . 
भाग II - राण्ड 3 -- - उपखण ( i ) - ( रक्षा मंत्रालय 

को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों 
पौर ( संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा 
जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए मोर 


2141 


183 


321 - - 1GI/78 


850 


. 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 11 , 1978 (KARTIKA 20 , 1900 ) 


PART I- Sic 1 


CONTENTS 


PAQ 


PADE 


PART I - SACTION 1 . - Notification rolating to Non 

Statutory Rules , Regulations, Orders and 
Resolutions issued by the Ministries of the 
Govornmont of India ( otber than the 
Miolstry of Defence ) and hy the Supreme 
Court 


(other than the Ministry of Defonce ) And 
by Central Authoritics (other than tho 
Administrations of Union Territories ) . . 


2537 


849 


849 


PART 11 - - Section 3 . - SOB . Stc , (II) - Statutory 

Order and Notifications issued by tho 
Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry of Defence ) and 
by the Central Authorities ( other than the 
Administrations of Union Torritorios ) . . 


ART 1 - SECTION 2 . -Notifications regardiny Ap 

pointments, Promotions , Loave etc . of 
Government Officors issued by the Mhits . 
tries of the Government of lodia (other 
than the Ministry of Defence ) ind hy tho 
Supreme Court . . . . . . . . 


3071 


1503 


PART II — SECTION 4 . Statutory Rulo add Ordors 

Dotthod by the Mipistry of Defence . . 


307 


PART 1 - SECTION 3 - NotfAcations relating to Non 

Statutory Rule , Regulations, Ordon , and 
Rosolutions issued by the Ministry of 
Doronce . . 

. . . 


PART III - SECTION 1. - Notifications issued by the 

Auditor General, Union Public Service 
Commission , Rallway Administration , High 
Courts and the Attached and Subordinate 
Ofiscs of tho Governinont of ladin 


6747 


PART 1 - SBCTION 4 . - Notifications regarding Ap 

pointinonta , Promotions , Leave oto . of 
Officers issuod by the Ministry of Dofence 


1113 


PART III - SECTION 2 - Notifications and Notice 

issued by the Patent Office , Calcutta 


791 


PART II - SECTION 1 .- - Agts, Ordinances and Regu . 

lations 


167 


Par II - SECTION 2 .-- Bills and Reports of Sclact 

Comolttoos on Billy 


Part III - SECTION 3 --- Notifications issued by or 

under the authority of Chicf Commig 

sionon . . . . . . . . . . 
PART III - SECTION 4 , - Miscellaneous Notifications 

lacluding Notifications , Orders , Advertise 
incats and Notice: issued by Statutory 
Bodiet . . . . . . . . . . 


2141 


Part II-- - SUCTION 3 . - - SUD, Sec. (1) - General Sta 

tutory Rules (including orders, bye-laws 
otc . of general character ) issued by the 
Ministries of the Government of India 


Part IV - Advertisements and Notices by Private 

individuals and Privato Bodies . . . . 


183 


भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 11, 1978 ( कातिक 20 , 1900 ) 


851 


भाग - बण्ड 1 

[ PART I - SECTION 1] 
(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों , विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
(Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by 

___ the Supreme Court] 


गृह मंत्रालय 
मई दिल्ली-110001, दिनाक 18 अक्तूबर 1978 


पर्ने 


सं० यू -13019/ 7/ 78-ए० एन० एल० ( भाग - 3 ) - भारत सरकार , 
गृह मंत्रालय के तारीख 24 अगस्त , 1972 के समय -समय पर यथासंशोधित 
भधिसूचना सं० 26/ 3/ 71-ए एन एल के पैरा 3 ( 2 ) , 3( 3 ) पौर 4 ( 6 ) 
के अनुसरण में राष्ट्रपति सघ शासित क्षेत्र के मुख्य प्रायुक्त से सम्बर मंडमानतथा 
निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित क्षेत्र से संबंधित सलाहकार समिति में निम्न 
लिखित तीन सदस्यों को 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि तक के 
लिए मनोनीत करते हैं :- - 


21 सितम्बर, 1978 जिसके द्वारा लघु उद्योग बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था 
में निम्नलिखित संशोधन किया जाए : - - 

के लिए 
क्र० सं० 36 उपाध्यक्ष, 

डिप्टी गवर्नर , 
भारतीय रिजर्व 

भारतीय रिजर्व बैंक , 
बैंक , 

बम्बई । 
बम्बई । 

एस० बी० गोयल, अवर समिष 


1. श्री नबीफुटी, डुगोग त्रीक के एक प्रोगे ( लिटिल अंउमान ) 
2 श्रीमती किरण कुमारी, वरडीन ग्राम की निवासी , और 
3. श्री नव लाल यादव , ग्रेट निकोबार के निवासी । 


उमा पिल्ले , उप सचिव 


हथकरघा विकास प्रायुक्त का कार्यालय 
नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर 1978 

सकल्प 
विषय : --- राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा महकारिता क्षेत्र से बाहर के हथकरघा 

बुनकरों राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगमों को वित्तीय सहायता 
वेने में प्राने वाली समस्याओं का पुनरीक्षण करने के लिये 

अध्ययन दल । 
सं06( 10 )/ 78-को -पाप - भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, ( मायोगिक 
विकास विभाग ) ने, अपने संकल्प संख्या 6 ( 10 )/ 78 को प्राप, विनांक 2- 8-1978 
जो कि भारत के साधारण राजपत्र भाग I खंड 1 में प्रकाशित किया गया था 
के द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सहकारिता क्षेत्र से बाहर के हथकरघा बुनकरों/ 
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगमी को वित्तीय सहायता देने में पाने वाली समस्यामों 
का पुनरीक्षण करने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया है और इसे अपना 
प्रतिवेदन 31 प्रस्तूबर, 1978 तक प्रस्तुत करना था । क्योंकि इस अध्ययन 
दल के लिए अपना प्रतिवेदन 31 अक्तूबर, 1978 तक प्रस्तुत करना संभव मही 
है, इसलिये भारत सरकार ने इस अध्ययन दल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की 
तिथि 31 जनवरी 1979 तक बढ़ा देने का निश्चय किया है । 

दौलत राम , उप -सचिय 


उद्योग मंत्रालय 
पौगोगिक विकास विभाग 


नई दिल्ली, दिनाक 20 अक्तूबर 1978 


सं० एस० एम० आई० ( [ )- 17 ( 1 )/ 78 - - उद्योग मन्त्रालय ( प्रौद्योगिक 
विकास विभाग ) के संकल्प म० एस० एस० आई० ( 1 ) -17 ( 1 )/ 78 दिनांक 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
New Delhi-110001, the 18th October 1978 
No . U - 13019 / 7 / 78- ANL ( Pt.III ) . -- In pursuance of para 
graphs 3 ( 2 ) , 3 ( 3 ) and 4 ( 6 ) of the notification of the Gov 
ernment of India in the Ministry of Home Affairs No . 
26 / 3 / 71 - ANL , dated the 24th August, 1972 , as amended 
from time to time, the President is pleased to nominate the 
following three members to the Advisory Committee in res 
pect of the Union territory of Andaman and Nicobar Islands 
associated with the Chief Commissioner of the Union terri 
tory for the period ending 31st March , 1979 : 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) 

New Delhi , the 20th October 1978 
No. SSI (I ) - 17 ( 1 ) / 78.-- -In the Ministry of Industry ( Deptt . 
of I. D . ) Resolution No. SSI ( I ) - 17 ( 1 ) / 78 , dated 21st Sep ., 
1978 reconstituting the Small Scale Industrics Board , the 
following amendment may be made : -- 
S. No. 36 FOR : Dy . Chairman, Reserve Bank of India , 

Bombay . 
READ : Dy . Governor , Reserve Bank of India , 
Bombay . 

S. B. GOEL, Under Secy . 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER 

FOR HANDLOOMS 
New Delhi, the 19th October 1978 

RESOLUTION 
Sub : Study Group to review the probloms of financing 

handloom weavers outside cooperative fold / State Hand 


1. Shri Nabikuti an Onge of Dugong Crcek ( Little 

Andaman) 
2 . Smt. Kiran Kumari, resident of Aberdeen village ; 

and 
3. Shri Nand Lal Yadav, resident of Great Nicobar. 

UMA PILLAI, Dy. Secy . 
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loom Development Corporations by the Nationalised 
Banks , 


No. 6 ( 10 ) (78 - Coop.- - The Government of India in tho 
Ministry of Industry (Departmont of Industrial Development ) 
vide their Resolution No. 6 ( 10 ) / 78 -Coop., dated 2nd August, 
1978 , published in the Gazette of India Ordinary Part-1 Sec 
tion -I has set up a Study Group to review tho problems of 
financing bandloom weavers outside the Cooperativo fold / 


State Handloom Development Corporations by Nationalised 
Banks and the Study Group was required to submit its report 
by 31st October , 1978 . As it is not possiblo for tho Study 
Group to submit its report by 31st Octobor, 1978 , the Govern 
ment of India have decided to extend the date of submission 
of tho report, by the Study Group, to 31st January , 1979. 


DAULAT RAM , Dy. Secy . 
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